Mer inż. Bogusław 


Budziński 


przeżywszy lat 58, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł w dniu 5 lutego 1986 r. 


Za pracę zawodową odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz in. 


odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i zawodowymi. 


Odszedł ceniony i lubiany człowiek. 


Odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w dniu 13. II. br. o godz. 14.00 


z kościoła parafialnego w Słomnikach. 


RODZINA I PRZYJACIELE 


